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TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Mod. T34. Apparecchio con sintonia a pcrmcabilita variabile. Onde medic di- 
riflc in due bande ed onde corte pure divise in due bande. (Comm, in posizione fono: gjrando nel senso della freccia si trovano 

OM1 - 0M2 - OC2 - OC1). Media frequenza 468 kc/s. Resa d’uscita 3*5 watt. 
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